取扱説明書 保証書付(裏表紙) 


扇風機 (30 cm リビング扇) 

品番 EF-30SM2 



このたびは、扇風機をお買い上げいたださ、 
ありびとラございました。 

この取扱説明書をよ<お読みいただき、正しく 
お使いください。とくに r ま全上のごま 意 J は 
必ずお読みください。 

この r 取扱説明書」は「保証書」を兼ねております。 
販売店び所定事項を記入しますので、記載内容 
をご確認いたださ、大切に保管してください。 



ら< じ 

ぺージ 

を全上のごま意 . 1〜吕 

組立てかた . 3〜4 

各部のなまえと使いかた . 己〜8 

お手入れのしかた . 9 

故障かな？と思った日 . 10 

保話とア フターヴー ビス . 10 

仕様 . 裏表紙 


この商品を使用でさるのは日本国内のみで、国外では使用できません。 
This appliance is designed for domestic use in Japan only and 
cannot be used in any other country. 


上手に使って上手に節電 


















Q 


コードや電源プラグびいたんだり、コンセント 
の差込みびゆるいときは使用しない。 

感電.シヨート. 

驚麵になり@ J - 


0 


組立て前に羽根-ガードをつけずにスライド 
固定ボタンを巧さない。 

モーター部が飛び出して 
ケガの原因になります。 



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセント 
か5抜く。また、めれた手で巧き差ししない。 

感電やケガをする _ 

プラヴち ことがあります。 ( 攀^^ 






コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、 
無理に®げたり、引張ったり、ねじったり、 
たばねたりしない。また、重い物を載せたり、 
挟み込んだりしない。 

コードが破損し、 r 以 

火災•感電の原因、を 

となります。/ 




分解禁止 


改造はしない。修理技術者1<ソがの人は、 
分解したり修理をしない。 

火災•感電-ケガの原因となります。 
修理はお買い上げの 
販売店またはお近く 符 

の「お客さまご相談。（裝光 
窓口」相 IJ 紙)にご相 争 

談ください。 町 谎 


化 人が死 t または重傷を負ラ 
a 可能性が想定される内容。 


•ご使用の前に、この「ちを上のごま意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 

•ここに示したま意事頂は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に 
防止するためのものでず。またま意事頂は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取 
扱いをずると生じることが想定される内容を、「警告 J 、 「ま意」に区分していまず。いずれもち封〔関ずる重 
要な内容でずので、必ず守ってください。 


び定 
及想 
性び 

ヒ b jjj 

含 3 
可発 
ラの 
負み〇 
をの容 
害害内 
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絵表示の例 


A 

A 記号は、警告•ま意を促ず内容びあることを告げるものです。図の中に具体的なま意内容(ち図の場 
合は感電ま意)が描かれていまず。 


&記号は、禁止の行為であることを告げるものでず。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は 
分解禁止)が描かれています。 

运 

•記号は、行為を強制したり指示したりずる内容を告げるものでず。図の中に具体的な指示内容(左図 
の場合は電源プラグをコンセントか5巧いてください)が描かれていまず。 


• お読みになつた樹ホ、お使いになる方がいつでも見日れるところに必ず保管してください。 
















組立てかた 


•包装箱は保管のときに必要です。 
捨てないでください。 


ベースの取り付け 

①スタンド底部のコード収納ボックスに 
コードを収納します。 

• コードが確実に収納されていないと 
ベースとスタンドの間にコードを 



1後ガードを取り付けまず。 

•後ガードの取っ手を上にして、後ガード 
の穴 (3 力 所）とモーターの凸部 (3 力 戸斤) 
を合わせてはめ込みます。 

CSD 

チューブは捨てないでくださし、。 

保管のとさ、モーターシャフトのさび防止の 
ため必要です。 


②スタンドの突起部をベースの穴に差し込 
んで、スタンドをはめ込みます。 



⑤ナツトをもに回しスタンドとべースを 
固定します。 

•ゆるまないよラに5崔実に 
ナツトで締め付けます。 


ナツ 



スタンドをベースか！5はずすときは 
ナットをはずし、ベースの吕ケ所ののを 
矢印方向に広げてはずします。 



凸部 (3 力丽 





-A 警告 - 

• 組立て前に羽根-ガードをつけずにスライド固定 
ボタンを巧さない。 モーター部び飛び出してケガ 
の原因になります。 


2ガード止めナット、羽根、 
スピンナーを取り付けまず。 

① ガード止めナットをちへ回して確実 
に締め付けまず。 

② モーターシャフトに羽根を差し込み、 
スピンナーを左へ回して確実に締め 
付けます。 

C 巧距 jh 羽根ラベルは、はびさないでください。 

(事故防止のためにまで定め b れた表示です） 


後ガード 


ガード止めナット 羽根 

(ちへ回ず） 


3前ガ-ドを取り付けまず。 

① 前ガードのフックを後ガードの刻印に 
合わせてひっかけまず。 

② 前ガードの全周を巧さえて、後ガード 
に確実にはめ込みます。 

③ クリップで後ガードをはさみ込むように 
止めます。 

CSD 

前ガードは確実にはめ込んでください。 



スピンナー 

(ちへ回ず） 


刖 カード 


しまる 


手掛け 



クリップ 


>前ガードの取付けかた 


上か日下へ 
順まにはめ 
込みます。 
(ま周） 



クリップがち図の位置に 
なるように確実に固定し 
まず。 

「カチッ」と音びするまで 
押し込んで < ださい。 

手掛け 



クリップ 



たずえに 
しはさ前 
止を押手。 
厚プらをず 
がツかけま 
転リ上掛さ 
運クを手弓 










参電源プラグをコンセントに差し込んでください。 


€>運お「入/切」ボタン 

•押すたびに「運転」「停止」び切り換わります。 
•コンセントに電源プラグを差し込んだ後は 
「ソフト」で運転します。 

切り忘れ防止機能 (8 時間オートオフ） 
•運転「入/切」ボタンを巧して8時間経過 
すると自動のに停止します。 

•連続運転に変えたいときは、運転中に切夕 
イマーボタンを巧したまま、風量ボタンを 
3回押してください。 

※一度、運転び停止します。再度運転「入/ 
切」ボタンを押して運転してください。 
•電源プラグを巧くと、連続運転は解除され 
ます。 


@風量ボタン 

• 巧すたびに風量び切り換わります。 
(風量表示ランプび点!灯します。） 



リズム風 J ) 

•風の強さに変化をつけ、自然におい風を送ります。 
•「リズム風 J ではソフトランプが点滅します。 


@切タイマーボタン 

• 押すたびにタイマー時間が切り換わります。 

(タイマー表示ランプび点なします。） 

( 一一 ► 1時間一 ► 2時間一 ►A 時間 ——V 
—連続運転（ランプは点なしません。) ◄ ~^ 

• 時間の経過とともに表示ランプが切り換わり、残り時間の目まを表示します。 


己 





:運転 r 入/切」ボタンまたはおやずみボタンを押してください。 

が回転しない場合は、「強」運転で始動させた後に「ソフト」運転に切り換えてくださし、。 



^おやすみ運転のしかた 


• おやずみ運転は、設定された風量とタイマー時間 
によって自動的に風量び変化し、タイマー時間び 
経過ずると自動的に停止します。 

(おやすみ運転図をご参照ください。） 

①おやずみ運転ボタン 

•コンセントに雷原プラグを差し込んだ後に、おやすみ 
ボタンを巧ずと、弱風で2時間運転しまず。 

•お好みにより、風量-タイマー時間を切り換えて 
<ださい。 

•巧ずたびに「おやずみ運輯入」、「おやずみ運転切」 
が切り換わります。 

• 「おやずみ運輯」では、おやずみ運輯表示ランプ 
び点灯しまず。 

@風量ボタン 
@切タイマーボタン 


广おやずみ運転図： ） 

•設定された風量とタイマー時間によって 
巧のように自動のに切り換わります。 
(例）風量強-タイマー1時間のとき 
I 強 （1 已分)一弱り已分)ーソフト (30 分)一切 


強 

古 

リズム•弱 

备 I 

ソフト 

冬 

切 



(タイマー 1時間のとを) 

1己分 

30分 

1時間 

(タイマー己 時間のとを） 

30分 

1時間 

2時間 

(タイマー 4時間のと走） 

1時間 

2時間 

4時間 


メモリー機能- 

• 運転停止後、運転 r 入/切」ボタンを押すと停止する前の運転状態で運転します。 

(タイマー時間はメモ U —されません。） 

•電源プラグを巧くと、メモ U —は解除されます。 


P (お知らせ） 


• 長時間ご使用にならないときは節電のため電源プラグをコンセントから抜いてください。 
(運転を停止してち、電源プラグび差し込まれていると約]. 4 W の電力を消費します。） 

















各部のなまえと使いかた 




首振りつまみ 


if — 夕- 


ネック ピース 

スライドパイプ 


スライド固定ボタン 
スタンド 


電源プラグびコンセントに差し込 

まれていると、ベースの一部び室 

温より約] o ° c 高くなりますび故 

障ではありません。 

(マイコンを1ま用しているためです。） 
_ J 

CSD 

•テレビやラジオなどの A V 機器から 
2 m しソ上離してください。 

雑音び入ることびあります。 




—ド収納ボックス 


I ベース後部を持ち上げて、コードを取り出します。 
I ご使用時にをったコードを収納します。 


ta 閒 ino 

• コードの上にベースを載せないでくださし、 
• ベースは引さず5ないでください。 

巧やたたみをキズつけることびあります。 


コード収納ボックス 


コード電源プラグ 


ベ-ス 


操作部 



コード収納ボックス 




首振りつま 



風向調節（ネックピ-ス) 



スライド固定ボタン 


>一番下に巧し下げると自動的に固定になります。 

>- ま下か6高く上げたい場合は、スライド固定ボタンを押さえなび b スライドバイプを上げます。 

スライドパイプー 


•スライドバイプが上がりにくい場合は、一度スライドバイプを 
巧し下げてか日スライド固定ボタンを巧さえてスライドバイプ 
を上げてください。 

•持ち運ぶ樹ホ、スライドバイプを巧し下げて確実に固定してください。 


スライド固定- 
ボタン 







お手入れのしかた 


r 組立てかた」とをの順唐で分解 
して < ださい。 


>柔 5 かい巧にうすめた台所用中性洗剤を含ませ、 
よく絞ってか！ 5 ふきます。 A 



A 警告 



• を全のため、運転を止め電源プラグをコンセントか6巧く。 
• スライドバイプはおず伸ばず。 

縮めたままで「スライド固定ボタン」を押すと、 

スライドパイプび急に伸びて危険でず。 


スライドパイプ 



スライド固定ボタン 


CaiiMl 

• ベンジン-シンナー-みびを粉-アルカ U 性洗剤などは使わないでください。 

(変色-変形-割れの原因になります。） 

• 収納ずる前にはよく乾かしてください。 


■収納のしかた 

1包装箱に発泡スチ□-ル(底)を入れる。 

2①〜⑤の部品を発泡スチロール(底）に 
順まに納める。 

3⑤〜⑥の部品を重ねて発泡スチ□-ル 
(風に納める。 

4発泡スチ□-ル(上)をかぶせる。 

5⑥〜⑥の部品を発泡スチロール(上）に 
順番に納める。 

②ベース / 

(ポ U 袋をかぶせる）/ , 

①スタンド. モーター 
(ポ U 袋をかぶせる） 



霞ガード止めナツ 
でスピンナー 
霞ナット 




包装お- 


発ちスチ □-ル (上） 
発ミ包スチ□-ル(底） 


感 羽根 

(羽根押さえではさむ） 

-羽根巧さえ(ダンボール） 
④をガード 
⑥前ガード 

(ポリ袋をかぶせる） 


■ 




故障かな？と思った s 


巧の点検をしていただを、それでもなお異常のある時は事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセ 
ントか5巧いて、お買い上げの販売店にご相談ください。ご家庭での修理はを険でずか5おやめください。 


症：!犬 

点検事項 "I 

•運転「入/切」ボタン-おやすみ 
ボタンを押してち羽根び回転しない。 

•電源プラグびコンセントに確実に差し込まれていますか。 

• ガードび変あして羽根に当たっていませんか。 

• 羽根は回転するび異當な音びする。 

•羽根-ガードび確実に取り付けられていますか。 

• ガードび変あして羽根に当たっていませんか。 

• 「ソフト」運転で羽根び回転しない。 

* 「勒で始動させた後、「ソフト」運転に切り換えてください。 


保註とア フター サー ビス 


(處ずお読みください。） 


保証書 


•保証書は、この取扱説明書の裏表 
紙についております。販売店にて 
所定事項を記入しますので、記載 
内容をご確認いたださ大切に保管 
して < ださし、。 

-保証期間- 

お買い上げ曰より1年間です。 


補修用性能部品 
の保有期間 


扇風機の補修用性能部品の保有 
期間は、製造巧切り後8年です。 

性能部品とは、その製品の機能を 
維持するために必要な部品です。 


ご不明な点や修理 
に関するご相談は 


修理に関するご相談並びにご不明 
な点は、お買い上げの販売店また 
はおおくの r お客さまご相談窓口」 
调 J 紙)にお問い含わせ < ださい。 


修理を依頼されるときは 


持这修理 


故障かな？と思ったら （1 日ページ)に従って調べていたださ、なお異常のあるとさは、ご使用を中止し、コンセント 
から電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼<ださい。 

保証期間中は ； 

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。 

保証期間が過ぎているときは 

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。 


愛情点検 


長年ご使用の扇風機の点検を/ 




♦スイッチを入れてち、ときどき運転しないこと 


びある。 


•コードを巧0巧げると、通電したり、しなかつ 

こんなを状は 

た0する。 

あ0ませんか 

•運転中、異常な音びする。 


■本体び変形していたり、異常に熱い。 


• こげくさい臭いびする。 


• その他の異常-故障びある。 


使用を中止してください。 

故障や事故の防止のため、 
電源プラグを抜いて、必 
ず販売店に点検をご相談 
ください。 























周艘数 ( Hz ) 


50 


60 


消費電力 ( W ) 


45 


47 


回乾数 ( rpm ) 


1，030 


1，030 


風速 ( m / min ) 


190 


190 


風量 (m / min ) 


43 


43 



※消費電力、回転数、風速、風量は「強」の値です。 


取扱説明書-保話書には商品の色記号の表示を省略しています。包装箱に表示している品番の （） 内の記号が色記号です。 


兰を電機株な舍な 

生ミ舌家電ビジネスユニット 

干日7日-2332兵庫県加西市鎮岩の 194-4 


犯 F-6-Plll-332AG-0 0307 






















